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--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01-The Curse Of The Werewolf
Number of samples: 42070669
Duration: 14:36 
--------------------------------------------------------------------------------

                 Left              Right

Peak Value:      0.00 dB   ---      0.00 dB   
Avg RMS:       -16.14 dB   ---    -16.26 dB   
DR channel:     12.54 dB   ---     12.63 dB   
--------------------------------------------------------------------------------

Official DR Value: DR13

Samplerate:        48000 Hz
Channels:          2
Bitrate:           320 kbps
Codec:             MP3
================================================================================
